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fluss der ausseren Krafte eingetreten ist. Wir unterscheiden den riatiirlichen Zustand des Korpers, der ohne die Eimvirkung ausserer Krafte besteht, in dem auch keine inneren Krafte vor-handen sind, von dem. deformirten Zustande.
Ein beliebiger Punkt m des Korpers habe in dem natiir-lichen Zustande die Coordinaten
x,yt 8,            (m)
und ein Punkt p seiner Umgebung habe die Coordinaten
3 + 1,     y + «?,     * + £,      0)
worin £, ^, § als unendlich Ideine Grossen erster Ordnung zu betrachten sind.
Wenn nun bei der Deformation der Punkt m eine Verschie-bung erleidet, deren Componenten mit w, 0, te? bezeichnet werden, durch die as, «/, ^ in x', y\ z' iibergehen, so ist
(1)               a> — x -f- M,   y' = y -f- v,   0' — jer + w,
|l                          und M, -y, w sind Functionen von as, $/, ^.
Der Punkt p hat also eine Verschiebung erfahren, deren Gomponenten
.   9ti ..   .   dv      .    dv .
"+85^ + 87" + ^S'
,   dw .   <   d w      .   die ,
w+a¥^+87''+dIg
sind, und wenn wir also die relativen Coordinaten von jLt in Be-zug auf m nach eingetretener Deformation mit |' ^', §' bezeichnen, so ist
.              .   81* ..   .   9 u-      .   QM ,
/0s                    ,           I   9-y
(2)                 V = fl +
Die Merdurch dargestellte infinitesimale Deformation wird nun nach Bd. I, §. 84 in zwei andere zerlegt, von denen die eine eine Drehung, die andere eine Dehnung ist. Die